
■モデル名について 

電子マニュアル、本体等各所のモデル名は 
「 HA _ と表示されている部分がありますが、 
DN 400 と読み替えて頂くようお願い致します。 
あらかじめこ'了承ください。 
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SLIP SHEET,DN400 BTO_SPEC [EN6456B] 






